
Ttnafmdo 



PT. NAFINDO MITRA SEMESTA 



Your Electrical Supplier Power 

Solution... 



Jl. Alamanda Raya Blok C3/5 

Kompas Indah, Tambun Selatan 

Bekasi - Indonesia 17512 

Telp : 021 88330014, 8831082,88320672 

Fax : 021 8830777 

e-mail : nafindo@indo.netid 

web : www.nafindo-electric.com 



PT. Nafindo Mitra Semesta 

Jl. Alamanda Raya Blok C 3/5 Kompas Indah Tambun Selatan , Bekasi - Indonesia 17512 

Telp : 021 88330014, 8831082, 88320672 

Fax : 021 8830777 

e-mail : nafindo @indo.net.id 

web : www.nafindo-electric.com 



Ttnafmdo 

DAFTAR ISI: 



i. Corporate Information 

2. Struktur Organisasi 

3. Visi dan Misi Perusahaan 

4. Produk-produk Nafindo 



PT. Nafindo Mitra Semesta 

Jl. Alamanda Raya Blok C 3/5 Kompas Indah Tambun Selatan , Bekasi - Indonesia 17512 

Telp : 021 88330014, 8831082, 88320672 

Fax : 021 8830777 

e-mail : nafindo @indo.net.id 

web : www.nafindo-electric.com 



Tvnafmdo 



1 . Corporate Information 



Name of Company 
Address 



NPWP 

Akte Pendirian PT 

Akte Perubahan 

SK Menteri Hukum dan HAM 

No.SIUP 

No. TDP 

Jenis Usaha 

Struktur Organisasi 
Managing Director 
Marketing & Sales 
Accounting, Tax & Adm 
Delivery & Invoicing 



Rekening Giro 



Customer 



PT. NAFINDO MITRA SEMESTA 

Jl. ALAMANDA RAYA C 3 / 5 KOMPAS INDAH 

TAMBUN SELATAN - BEKASI 17512 

Telp : 021 -8830014, 8831082, 88320672 

Fax : 021 -8830777 

E-mail : nafindo@indo.net.id 

02.321.516.3-435.000 

Tanggal 2 Juni 2003 No.l , Notaris Mety N, SH 

Tanggal 7 Mei 201 1 No.4, Notaris Novitawati 

AHU-33804.AH.01 .02 Tahun 201 1 

503.09/1 -576/BPPT/PK-03/VII/201 2 

100715103131 

Electrical Supplier 



Rushertanto Suroso 
Nanang Haryono 
Rosdiana 
Aziz Kurniawan 

BankSyariah Mandiri Cabang Bekasi 
a/c : 7000623088 

a/n PT. NAFINDO MITRA SEMESTA 



Y, SH 



1. 


PT. SCHNEIDER INDONESIA 


2. 


PT. TAMCO INDONESIA 


3. 


PT. FINACO INDONESIA 


4. 


PT. MAXIMA CIPTA INTEGRASI 


5. 


PT. ANDHIKA MITRA TEKNIK 


6. 


PT. POWER KALISTA SATRIA 


7. 


PT. MEGAPOLIS METROPOLITAN 


8. 


PT. PRASTIWAHYU T.E 


9. 


PT. PANEL BAKTI SINARINDO 


10. 


PT. MULTIPANEL INTERMITRA MANDIRI 


11. 


PT. MULTICOM INTERMITRA 


12. 


PT. SIEMENS INDONESIA 


13. 


PT. PATTINDO 



Customer Candidate 



PT. PLN (Persero) 

DISTRIBUSI JAWA BARAT DAN BANTEN 

PT. PLN (Persero) 

DISTRIBUSI SULAWESI DAN MAKASAR 
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3. Visi, Misi, dan Target 



VISI 

MENJADI PERUSAHAAN PEMASOK BARANG BAGI KEPERLUAN 
INDUSTRI YANG DAPAT DIPERCAYA DALAM HAL PENYERAHAN 

DAN KUALITAS BARANG 

MISI 

MELAYANI PELANGGAN DENGAN PELAYANAN TERBAIK 
MENGANTAR BARANG DENGAN KENDARAAN SENDIRI 
MENJAMIN KUALITAS BARANG DENGAN KUALITAS TERBAIK 
MENJAMIN KERJASAMA YANG BAIK DENGAN REKANAN 
MELUNASI PEMBAYARAN KEPADA REKANAN TEPAT WAKTU 
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PRODUCTS 
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FT. GUNA ERADfSTRfBLfSf 
FT. GUNA ERA MANUFAKTURA 
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GAE PRODUK 




Analog Metering 
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Time Switch THEBEN 





LV Switch Gear 




Change Over Switch 




NH Fuse 



Conduit 
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GAE PRODUK 





^:-, j<^ 





CT70 




CT110 




CT150 




CT350 (2000/5 A, 2500/5 A, 3000/5 A, 4000/5 A, 5000/5 A) 
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THEBEN PRODUK 




SYN 1G1 h/SUL 181 h 






SYN IGOa 
SUL 180 a 
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SYN168hw/SUL188hw 








SYN 168h/SUL18&h 
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MEM 198 h 




SYN269h/SUL2&9h 




SYN 169 s 




SUL1&9S 



^.uf'/u7rx£e^ - 2?ei3^e-r" O^ 7 



PT. GUNA ERAD/STRIBUSI 
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BUSBAR 








PT. Nafindo Mitra Semesta 

Jl. Alamanda Raya Blok C 3/5 Kompas Indah Tambun Selatan , Bekasi - Indonesia 17512 

Telp : 021 88330014, 8831082, 88320672 

Fax : 021 8830777 

e-mail : nafindo @indo.net.id 

web : www.nafindo-electric.com 



Tvnafmdo 



KWH METER 




XT3 - 208 

Three phase 



XT1-216 

Single phase 



I 



liWh 



96 

Single phase 
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CIRCUTOR 



Electronic Energy Meters (Digital KWH) - CIC 





n a , i* 

.. $'■ 

M " J 

Single phase energy meter Three phase energy meter 
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Single phase energy meter Three phase energy meter 
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JASA 





Wiring PANEL & Panel Maker 
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Panel Maintenance & Modifying Panel 



J?L**£-fam--i.£&£ir%?&Gi£iszr Of 



FT. GUNA ERAD/STRIBUSI 
FT. GUNA ERA MANUFAKTURA 



Your Supplier Electrical Solution 



PT. Nafindo Mitra Semesta 

Jl. Alamanda Raya Blok C 3/5 Kompas Indah Tambun Selatan , Bekasi - Indonesia 17512 

Telp : 021 88330014, 8831082, 88320672 

Fax : 021 8830777 

e-mail : nafindo @indo.net.id 

web : www.nafindo-electric.com 



